Nedanstående  varuen  angiva  det  avstånd  mellan  söks  polarna  resp* 
aagaeta/ateraet  och  oätobjekten  där  en  t/dl  ig  signal  kunde  uppfattas 
i hörte 1 e f oneraa. 

Följande  raätobjekt  ha  använts: 

1.  Järnplåt  1 x 50  x 90  om* 

'Jäseingplåt  1,5  x 50  x 90  na. 

Aluminiumplåt  2,5  x 50  x 90 
Jäxnplåt  1 x 600  x 750 
Alundniunpl&t  2,5  x 490  x 740  i 
tysk  mlnmekaniam  T.  Mi.  Z.  35* 


tobjekt. 


Avstånd  i 


Ro.  3* 

Ro.  3a. 

Ro.  4* 

Magn.m 

350 

220 

220 

150 

350 

222 

210 

20 

370 

250 

280 

20 

1.300 

600 

600 

250 

1.400 

750 

700 

100 

270 

180 

190 

110 

Beteckningen  Ro.  3»  bet/der  att  den  lilla  sökspolen  använts. 

Av  ovanstående  framgår  att  t/p  No.  3*  är  den  känsligaste,  No.  3a 
och  Ro.  4 äro  Jämngoda,  samt  att  den  magnetiska  min sökaren  är  de  andra 

W 4 

betydligt  underlägsen. 


